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: الجهد الداخلي ( قوة شد او انضغاط ) وحدته : N)‏ _ الول _ (tf_ KN _ Kgf‏ 


: مساحة المقطع العرضي الوحدة : ( صوص (m2 _ cm?‏ 


(daN/em? _ Kg/cm? _ N/mm? _KN/cm? _ Mpa ) : الوحدة‎ 


(daN/cm _ Kg/cm _ N/mm _KN/cm? _ Mpa ) : الوحدة‎ 


: الاجهاد الهماسي 
5 : معامل المروذ الضولي لوحدة : (daN/cm? _ Kg/cm? _ N/mm? _KN/cm? _ Mpa)‏ 
6 : معامل المرونة العرضي الوحدة : ( (daN/em? _ Kg/cm? _ N/mm? _KN/cm? _ Mpa‏ 


